inz. Stanisław 


HELINSKI | 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIO 


wieloletni pracownik „Biprostalu”, odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi. 
Jako kombatant II Wojny Światowej odznaczony wieloma 
medalami. 


Przezywszy 72 łata, zmarł nagle, dnia 20 marca 1987 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowic- 
kim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w piątek, 
dnia 27 marca 1987 roku o godzinie 13.30, o czym za- 


wiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ, WNUCZKA I RODZINA 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w piątek 27 marca br. o godz. 8.15 
w kościele paraf. św. Jana Kantego na Osiedlu Widok. 


